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REPÚBLICA DEL PERÚ 
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS REGISTROS PÚBLICOS 


TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR ELECTRÓNICA 
ZONA REGISTRAL N° IX 
SEDE REGISTRAL - LIMA 


Partida Registral : 53502853 Placa N* 
DUA/DAM : 000-0000-00-000000-0 


Título : 09-01-2017 A RC-942 


Fecha del Título : 22/03/2022 


Placa Anterior N° 


Datos del Vehículo 

Categoria : N3 Año Fabric. : 2017 
Marca : FREIGHTLINER Año Modelo : 2016 
Modelo : CL 120 

Cok PLATA 





Número de VIN : 3AKJA6BG4HDJA3394 


Número de Serie : 3AKJA6BG4HDJA3394 





Número de Motor : 79913739 
Carrocería : REMOLCADOR 
Potencia : 336@1800 

Form. Rod. : 6X4 


N" Versión: MEXICO 











Asientos: 2 Cilindros : 6 Cilindrada : 0.15 
Pasajeros: 1 Longitud : 8.128 P. Bruto : 26.862 
Ruedas: 6 Altura : 4,092 P. Neto : 7.832 
Ejes: 3 Ancho : 2.59 Carga Util 
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